Frau Amalie von Wiser, 


geborene HESSE, 


ist gestern 5 Uhr früh, nach dreiwöchentlicher Krankheit, sehmerzlos im Herrn 
entschlafen. 


Die Einsegnung findet morgen 3 Uhr Nachmittags, nach evangelischen Ritus A. K., im Trauerhause statt. 


Die als Tochter wie als Gattin und Mutter gleich vortreffliche Frau war am 18. Februar 1847 zu Kopenhagen 
geboren und wird auf dem hiesigen Friedhofe bestattet werden. 


Krakau, 22. März 1875. 


Senator C. W. Hesse und Frau, Oberstlieutenant F. R. v. Wiser, 
als Eltern. als Gatte. 


